

LES ROSES. 




ROSA LONGIFOLIA. 

R. germinibus ovatis glabris y pedunculis glanduloso-subaculeatis, 
cende subinermi, petiolis aculeatis, fóliolis gldbris ovatis aculeatis. 
Willd. spec. 2, 1079. Poir. Ency. 6, p. 296. Nouv. Duham. 
yol. 7 , p. 28 , n° 22. 

R. ( Semperflorens, var. 7.7 INouv. Duham. L c. p. 25 . 

LE ROSIER A FEUILLES DE PÉCHER. 

DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau, selon Willdenow, croit dans les lndes 
orientales, oü sa tige, presque dépourvue d’aiguillons, devient 
forte et haute; mais dans le climat de la France, l’individu 
est faible, et s’éléve peu. Ses rameaux glabres sont armes d’un 
petit nombre d’aiguillons épars, rougeátres, crochus, par-fois 
géminés. Les feuilles sont composées de cinq folióles acumi- 
nées, longues d’un pouce et demi ou de deux pouces, méme 
plus encore sur les sujets vigoureux, l’impaire toujours plus 
allongée que les autres, glabres des deux cotes, á bordure 
garnie de dents simples, écartées entre elles. Le pétiole qui 
les supporte est. mum de poils glancluleux et de quelques 
petits aiguillons; on trouve á sa base des stipules étroites, 
pointues, á peine glanduleuses. Les fleurs, rarement solitaires, 
sont disposées le plus souvent par trois ou quatre en une 
espéce d’ombelle á l’extrémité des rameaux. Elles sont portées 
par des pédoncules assez longs, quelquefois munis á leur som- 
met de glandes pédicellées. Chaqué pédoncule est garni, á sa 
base, de bractées trés-étroites, glanduleuses en leur bord. Le 
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